CONTINGENCIAS EN EL ONP 



PETROREFnJ 


/ En 41 ahos: 109 incidentes 

□ 69 causados por terceros 

□ 29 por fallas geodinamicas 

□ 11 por aspectos tecnicos 


/ En el 2016: 13 incidentes 

□ 10 causados por terceros 

□ 3 por fallas geodinamicas 

/ En el 2017: 6 incidentes 

□ 4 causados por terceros 

□ 2 por aspectos tecnicos 

/ En el 2018: 4 incidentes 

□ 3 causados por terceros 

□ 1 por falla geodinamica 






